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DEOTSCH HERMETIC DM5600 SERIES MINIATURE QUICK DISCONNECT 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C-26482 
P (PIN) STYLE CONTACTS MAY BE S (SOCKET) TYPE 

ALTERNATE INSERT POSITION lETTER TO BE PLACED AFTER THE STYLE lETTER P OR S 


DEUTSCH PART NO. 

. 


MIL. STANDARD NO 

[iia .'iMTi'fnp rr 'T '-r 


DEUTSCH PART HO. MIL STANDARD NO. 



Mtg Type 



-*P Solder Mtg 


Type 


DM5600-5P 

DM5600-7P 

DM5600-12P 

DM5600-19P 

DM5600-27P 

DM5600-37P 


MS3134H-5P 

MS3134H-7P 

MS3134H-12P 

I63134H-19P 

MS3134H-27P 

MS5134H-37P 


DM5601-3P 
DM560 1-7P 
DM5601-12P 
DM5601-19P 
DM5601-27P 
DM560 1-37P 




DM5602-*P Solder Mtg Type 


DM5605-*P Jen Nat Mtg 


DM5602-3P 

DM5602-7P 

DM5602-12P 

DM5602-19P 

D1I5602-27P 

DM5602-37P 


DM5605-3P 
DM5605-7P 
DM5605-12P 
DM56G5-19P 
DM5605 -27P 
DM5605 -37P 


DM5606-'*'P Square Flange Mtg 


DHSOOd-SP 

DM5606-7P 

DM5606-12P 

DM5606-19P 

DM5606-27P 

DM5606-57P 


MS3132H-3P 

NB3152H-7P 

MS3132H-12P 

MS3132H-19P 

MS3132H-27P 

MS3152H-37P 


DEUTSCH HERMETIC DTK SERIES BAYONET-LOCK CONNECTORS 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C-26482 
(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT HUMBER) 

ALTERNATE INSERT POSITION LETTER TO BE PLACED AFTER THE STYLE LETTER "P” 


DTKIH SOLDER MOUNTING TYPE 


Deetach Part Naiber 

DTKIH-8-*P 

DTKIH-10-*P 

DTKIH-12-*P 

DTKIH- 14-*P 

DrKIH-16-*P 

DTKIH- 18-*P 

OTKIH-20-*P 

DTKIH-22-*P 

DrKIH-24-*P 


MIL STD Namber 

erir Mn * i m n an m . mw ii r 

MS3115H8-*P 

MS3113H12-*P 

MS3113H14-*P 

MS3113H16-*P 

MS3113H18-*P 

MB3113H20-*P 

iB3113H22-*P 


Cannon Part Nueber 

KPTIH8-*P 

KPTIH10-*P 

KPTIH12-*P 

KFTIH14-*P 

KPTIH16-*P 

KPTIM18-*P 

KPTIH20-*P 

KPTIH22-*P 


Benduc Part Nueber 

PTIH-8-*P 

PTIH-IO-*? 

PTIH-12-*P 

PriH-14-*P 

PTIH-16-*? 

FTIH-18-*P 

PTIH-20-*? 

PTIH*22-*P 

PTIH-24-*P 



DTK02H SQUARE FLANGE MOUNTING TYPE 


Dexztseh Part Number 


MIL STD 





Cauuoii Part Number 

iTi*iiniwii''<rii aiir iimti irrinriii Niinn~rini ini unruiB'imi iii n iiutpiiwmi— m— — Hi 



DTK02H-8--*? 

DTK02H-10-*P 

DTK02H~12-*P 

DTK02H-14-*P 

DTK02H-16-*P 

DTK02H-18-*P 

DTK02H-20->*P 

DTK02H-22-*P 

DTK02H~24-*P 


KPT02H8-.*P 

KPr92H10-*P 

KPT02H12-*P 

KPT02H14-*P 

KPT02H16-*P 

KPT02H18-*P 

KPT02H20-*P 

fCPT02H22-*P 


PT02H-8-*P 

PT02H-10-*F 

Pr02H-12-*P 

Pr02H-14-*P 

PT02H-16-*? 

PT02H-18-*P 

PT02H-20-*P 

PT02H-22-*P 

PT02H-24-*P 


DTK07H JAM NUT MOUNTING TYPE 


DTK07H-8-*P 

DTK07H-10-.*? 

DTK07H-12-*P 

DTK07H-14-*P 

DTK07H-16-*P 

DTK07H-18-*P 

DTK07H-20-*P 

DTK07H-22-*P 

DTK07H-24-*P 


MS3114H8-.*P 

MS3114H12-*P 

MS3114H14-*P 

MS3114H16-*P 

MS3114H18-*P 

MS3114H20-*P 

I®3114H22-*P 


KPT07H8-*P 

KPT07H10-*P 

KPT07H12-*P 

KPr07H14-*P 

KFr07H16-*P 

KPT07H18-*P 

KPr07H20-*P 

KPT07H22-*P 


PT07H~8-*P 

JPr07S-lO-*P 

PT07H-12-*P 

PT07H-14-*P 

PT07H-16-*P 

Pr07H-18-*P 

PT07H-20-*P 

Pr07H-22-*P 

PT07H-24-*P 


DEUTSCH HERMETIC DH02 SERIES, MS TYPE CONNECTORS, THREADED COUPLING 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-G-5015 

(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT NUMBER) 


DASH NUMBERS -001. EYELET 


« « « 


002, SOLDER POT 


• • » 


, SHORT SOLDER POT FOR 
DEUTSCH AND CANNON NUMBERS ONLY 


DH02-(*)-(*)P-©0(*) SOIDER MOUNTING - (NO FLANGE) 


DEUTSCH PART NUMBER 




AMPHENOL PART NUNBER 


DH02-10SL-*P-00: 

DH02-12S-*P-001 

DH02-14S-*P-001 

DH02-16S-*P-001 

DH02-ia-*P-00l 

DH02-14-*P-001 

DH02-16-*P-001 

DH02-18-*P-001 

DH02-20-*P-00l 

DH02-22-*P-001 

DH02-24-*P-001 

DH02-28-*P-001 

DH02-32-*P-001 


GSO2-1OSL-*P-0O1 
GS02-12S-*P-OO1 
GS02-14S-*P-001 
GS02-16S-*P“OO1 
GS02-12-*P-001 
GSO2-14-.*P-.O01 
GS02-16-*P-001 
GS02«“18“**P“001 
GS02-20-*P- 
GS02-22-*f-. 
GS02-24-*P» 
GS02— 28— ^ P—001 
GS02-32-*P-001 


172-6 10SL-*P2 

172-612S-*P2 

172-614S-*P2 

172-616S-*P2 

172—612— *P2 

172-614-*P2 

172-616-*P2 

172-618-*P2 

172-620-*P2 

172-622-*P2 

172-624-*P2 

172-628-*P2 

172-632-*P2 



DEUTSCH HERMETIC DH02 SERIES, >6 TYPE CONNECTORS, THREADED COUPLIHG (CGNTINUED) 


DH02«(*)^(*)-I1(*) SQUARE FLANSE MOHNTINS 


DEHTSCH PART NOMBER 

DH02-10SL«*P-lil 

DH02-12S-*P-111 

DH02-14S-*P-111 

DH02-16S-*P-111 

DH02“12—*P“*11 1 

DH02-14-*P-111 

DH02-16-*P-111 

DHG2-18-*P-111 

DH02-20-*P»lll 

DH02“‘22“*P~111 

DH02-24-*P-lll 

DH02-28-.*P-lll 

DH02-32-*P-lll 


DH02-(*)-(*)P-25(*) 



MOUNT I HG 


CANNON PART NOWER 


GSO2»I0SL»*P-lll 

GS02-12S-*P-111 

GS02-14S-*P-111 

GS02-16S-*P-111 

GS02-12»*P-111 

GS02-14-*P-111 

GS02“*16*"*P**1 1 1 

GS§2-18-*P-111 

GS02-20-*P-.lll 

GS02-22-*P-lll 

GS02-24».*P-111 

GS02-28-*P-lll 

GS02-.32-*P-lll 


CIRCULAR FLANGE 


AMPHENOL PART NUMBER 

172-3 10SL-*P2 
172^3 12S-*P2 
172-3 14S-*P2 
172-3 16S-*P2 
172-3 12-*P2 
172-3 14-*P2 
172-3 16-*P2 
172-3 18-*P2 
172-3 20-*P2 
172-3 22-*P2 
172-3 24-*P2 
172-3 28-*P2 
172-3 32-*P2 


DH02-10SL-*P-251 

DH02-12S-*P-251 

DH©2-14S-*P-251 

DH02-16S-*P-251 

DH02-12-*P-251 

DH02-14-*P-251 

DH02-16-*P-251 

DHG2-18-*P-251 

DH02-2G-*P-251 

DH02-22-*P-251 

DH02-24-*P-251 

DH02-28-*P-251 

DH02-52-*P-251 


(^02-10SL-*P-251 

GS02-12S-*P-251 

GS02-14S-*P-251 

GS02-16S-*P-251 

GS02-12-*P-251 

GSG2-12-*P-251 

6S02-16-*P-251 

GS02-18-*P-251 

6S02-20-*P-251 ^ 

GS02-22-*P-251 

GS02-24-*P-251 

GS02-28-*P-251 

GS02-32-*P-251 


172-3 2iOSL-*P2 
172-3 212S-*P2 
172-3 214S-*P2 
172-3 216S-*P2 
172-3 212-*P2 
172-3 214-*P2 
172-3 216-*P2 
172-3 218-*P2 
172-3 220-*P2 
172-3 222-*P2 
172-3 224-*P2 
172-3 228-*P2 
172-3 232-*P2 


DEUTSCH HERMETIC MIL-C-2650G SERIES BAYONET LOCK AND THREADED COUPLING 
PROCUREMENT SPECIFICATION! MIL-C-26500 
(* INDICATES CONTACT ARRANGEIffiNT NUMBER) 

ALTERNATE KEYWAY POSITION NUMERAL TO BE PLACED AFTER THE STYLE LETTER ’’P" 


27034H*B*P SOIDER 


DEUTSCH PART HUNBER 
CAdd-586 for Solder 
Pot Cofitaets) 

27034H101*P 

27034H12B*P 

27034H14B*P 

27034116B*? 

27054H18B*P 

27034H22B*P 


MTG TYPE, BAYONET COUPLING 

iiiwiiii ll^l^llnll^o IT m i iTimmnnwrrriTTi — r~r— 'Tir*~r 


MILITARY STD. NO. AMPHENOL PART NO. 

(Add -108 for Sol- 
der Pot Contacts) 


MS27034H1GB*P 

MS27P34H12B*P 

ie27034H14B*P 

BK27034K16B*P 

MS27034H18B*P 

MB27@34H22B*P 


48-15H 10-*P 
48-15H 12-*P 
48-15H 14-*P 
48-15H 16-*P 
48-15H 18-*P 
48-15H 22-*P 


PY1£ NATIONAL PART NO. 
(W-Solder Pot Contacts) 
(E^Eyelet Contacts) 

ZZB-HC-1410-*PE 

ZZB-HC-1412-*PE 

Z2B-HC-1414-*PE 

ZZB-HC-1416-*PE 

ZZB-HC-1418-*PE 

ZZB-HC-1422-*PE 


DEUTSCH HERMETIC MIL-C-26500 SERIES BAYONET LOCK AND THREADED COUPLING, CONTINUED 



27034H*T*P SOLDER TYPE, THREADED COUPLING 


DEUTSCH PART NUMBER 
(Add-586 for Solder 
Pot Contacts) 

27034H10T*P 

27034H12T*P 

27034H14T*P 

27034H16T*P 

27054H18T*P 

27054H22T*P 


MILITARY STANDARD NO» 


MS27034H10T*P 

MS27034H12T*P 

MS27034H15T*P 

MS27034H16T*P 

MS27034H18T*P 

MS27034H22T*P 


AMPHENOL PART NO. 
(Add-108 for Sol- 
der Pot Contacts) 

48-05H10-*P 
48-05H12-*P 
48-05H14-*P 
48-05H16-*P 
48~05H18-*P 
48-05H22-*P 


PYl^ NATIONAL PART NQ^ 
(W-Solder Pot Contacts) 
(E-Eyelet Contacts) 

ZZL-HC-1410-*PE 

ZZL-HC-1412-*PE 

ZZL-HC-1414-*PE 

ZZL-HC-1416-*PE 

ZZL-HC-1418-*PE 

ZZL-HC-1422-*PE 


24264H*B*P SQUARE FLANGE 


24264H10B*P 

24264H12B*P 

24264H14B*P 

24264H16B*P 

24264H18B*P 

24264H22B*P 


MTG. BAYONET COUPLING 


48-10Hl0~*P 

48-10H12-*P 

48-10H14-*P 

48-10H16-*P 

48-10H18-*P 

48-10H22-*P 


ZZI-HC-1710-*PE 

ZZB-HC-1712-*PE 

ZZB-HC-1714-*PE 

ZZB-HC-1716-*PE 

ZZB-HC-1718-*PE 

ZZB-HC-1722-*EE 


24264H*T*P SQUARE FLANGE MOUNTING, THREADED (X)UPLING 


24264H10T*P 


48-00Hl0-*P 

24264H12T*P 

• • • * • 

48-00H12-*P 

24264H14T*P 

« • • » « 

48-00H14-*P 

24264H16T*P 

* • « • • 

48-00Hl6-*P 

24264H18T*P 

# • » « » 

48-00Hl8-*P 

24264H22T*P 

• « « «» @ 

48-00H22-*P 

24265H*B*P JAM NUT 

MOUNTING, 

BAYONET COUPLING 




24265H10B-*P 

24265H12B-*P 

24265H14B-*P 

24265H16B-*P 

24265H18B-*P 

24265H22B-*P 

24265H*T*P 


MS24265H10B*P 

MS24265H12B*P 

MB24265H14B*? 

MS24265H16B*P 

MS24265H18B*P 

HS242S5H22B*P 

NUT MTG., THREADED 


48-13H10-*P 

48-13H12-*P 

48-13Hl4-*P 

48-l3H16-*P 

48-13Hl8-*P 

48-13H22-*P 

COUPLING 


24265H10T*P 

24265H12T*P 

24265H14T*P 

24265H16T*P 

24265H18T*P 

24265H22T*P 


ie24265H10T*P 
24 265111 2T*P 
HS24265H14T*? 
1E24265H16T*P 

MS24265H18T*P 

MS24265H22T*P 


48-03H10-*P 

48-03H12-*P 

48-93Hl4-*P 

48-03Hl6-*P 

48-03H18-*P 

48-03H22-*P 


ZZL-HC-1710-*PE 

ZZL-HC-1712-*PE 

ZZL-HC-1714-*PE 

ZZL-HC-1716-*PE 

ZZL-HC-l7l8-*PE 

ZZL-HC-1722-*PE 


ZZB-HC*1510-*PE 

ZZB-HC-1512-*!® 

ZZB-HC-1514-*PE 

ZZB-HC-1516-*PE 

ZZB-HC-1518-*PB 

ZZB-HC-1522-*PE 


ZZL-HC-1510-*PE 

ZZL-HC-1512-*PE 

ZZL-HC-1514-*PE 

ZZL-HG415164*»E 

ZZL-HC-1518-*PE 

ZZL-HC-1522-*PB 


DEUTSCH HERMETIC MIL-C-25955 SERIES ACME THREAD COUPLING 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C-25955 
(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT) 


DEUTSCH PART HO. 


24239M16-*N 

24239M19-*N 

24239M21-*N 

24240M16-*N 

24240M19-*N 

2424QM21-*N 

24241M16-*N 

24241M19-*N 

24241M21-*N 


MIL. STD. NO, 


1!B24239MI6-*N 

MS24239M19-+N 

MS24259M21-*N 

MS24240M16-*N 

IC24240M19-*M 

M524240M21-«N 

MS24241M16-*N 

MS24241M19-*N 

MS24241M21-*N 


CANNON PART NO. 


KHd2-l6-*? 

KH0a-l9-*P 

EH02-21-*P 

KH10-16-*P 

KH10-19-*P 

raio-2i-*p 

!ai30-16-*P 

KH30-19-*P 

IH30-21-*P 


U. S. NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER 
AERONAUTICAL ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL LABORATORY 
JOHNSVILLE, PENNSYLVANIA 

GROUP I 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 

DEUTSCH 

PART NUMBER 


DEUTSCH TEST 
REPORT NUMBER 

MS3120E-10-6P, 6S 

BTKOO-10-6P, i 

6S 

16776-A of 

MS3120E-12-3P, 3S 

BTKOO-12-3P, 

3S 

December 1962 

MS3120E-12-10P, lOS 

BTKOO-12-10P, 

lOS 

16776-D of 

MS3120E-14-5P, 5S 

BTKOO-14-5P, : 

5S 

28 Oct 1962 

MS3120E-14-12P, 12S 

BTKOO-14-12P, 

12S 


MS3120E-14-15P, 15S 

BTKOO-14-15P, 

15S 


MS3120E-14-19P, 19S 

BTKOO-14-19P, 

19S 


MS3120E-16-8P, 8S 

BTKOO-16-8P, 

8S 


MS3120E-16-26P, 26S 

BTKOO-16-26P, 

26S 


MS3120E-18-11P, IIS 

BTKOO-18-11P, 

IIS 


MS3120E-18-32P, 32S 

BTKOO-18-32P, 

32S 


MS3120E-20-16P, 16S 

BTKOO-20-16P, 

16S 


MS3120E-20-39P, 39S 

BTKOO-20-39P, 

39S 


MS3120E-20-41P, 41S 

BTKOO-20-41P, 

41S 


MS3120E-22-21P, 21S 

BTKOO-22-21P, 

21S 


MS3120E-22-55P, 55S 

BTKOO-22-55P, 

55S 


MS3120E-24-61P, 61S 

BTKOO--24-61P, 

61S 


MS3124E-10-6P, 6S 

BTK07-10-6P, 

6S 


MS3124E-12-3P, 3S 

BTK07-12-3P, 

3S 


MS3124E-12-10P, lOS 

BTK07-12-10P, 

lOS 


MS3124E-14-5P, 5S 

BTK07-14-5P, 

5S 


MS3124E-14-12P, 12S 

BTK07-14-12P, 

12S 


MS3124E-14-15P, 15S 

BTK07-14-15P, 

15S 


MS3124E-14-19P, 19S 

BTK07-14-19P, 

19S 


MS3124E-16-8P, 8S 

BTK07-16-8P, 

8S 


MS3124E-16-26P, 26S 

BTK07-16-26P, 

26S 


MS3124E-18-11P, IIS 

BTK07-18-11P, 

IIS 


MS3124E-18-32P, 32S 

BTK07-18-32P, 

32S 


MS3124E-20-16P, 16S 

BTK07-20-16P, 

16S 


MS3124-20-39P, 39S 

BTK07-20-39P, 

39S 


MS3124E-20-41P,41S 

BTK07-20-41P, 

41S 


MS3124E-22-21P, 21S 

BTK07-22-21P, 

21S 


MS3124E-22-55P, 55S 

BTK07-22-55P, 

55S 


MS3124E-24-61P, 61S 

BTK07-24-61P, 

61S 


MS3126E-10-6P, 6S 

BTK06-10-6P, 

6S 


MS3126E-12-3P, 3S 

BTK06-12-3P, 

3S 


MS3126E-12-10P, lOS 

BTK06-12-10P, 

lOS 

f 


MANUFACTURER' S 
NAME & ADDRESS 


Deutsch Electronic 
Components Division 
Municipal Airport ' 
Banning, California 

Plant: 

Municipal Airport 
Banning, California 
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GROUP I 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DEUTSCH 

DEUTSCH 

TEST 

MANUFACTURER' S 

DESIGNATION 

PART NUMBER 

REPORT 

NUMBER 

NAME AMD ADDRESS 

MS3126E-14-5P, 5S 

BTK06-14-5P, ! 

5S 16776-A 

of 

Deutsch Electronic 

MS3126E-14-12P, 12S 

BTK06-14-12P, 

12S December 1962 

Components Division 

MS3126E-14-15P, 15S 

BTK06-14-15P, 

15S 16776-D 

of 

Municipal Airport 

MS3126E-14-19P, 19S 

BTK06-14-19P, 

19S 28 Oct 

1962 

Banning, California 

MS3126E-16-8P, 8S 

BTK06-16-8P, 8S 



MS3126E-16-26P, 26S 

BTK06-16-26P, 

26S 


Plant: 

MS3126E-18-11P, IIS 

BTK06-18-11P, 

IIS 


Municipal Airport 

MS3126E-18-32P, 32S 

BTK06-18-32P, 

32S 


Banning, California 

MS3126E-20-16P, 16S 

BTK06-20-16P, 

16S 



MS3126E-20-39P, 39S 

BTK06-20-39P, 

39S 



MS3126E-20-41P, 41S 

BTK06-20-41P, 

41S 



MS3126E-22-21P, 21S 

BTKO 6-22-2 IP, 

21S 



MS3126E-22-55P, 55S 

BTK06-22-55P, 

55S 



MS3126E-24-61P, 61S 

BTK06-24-61P, 

61S 



MS3140E-3P, 3S 

DDOO-3P-023, • 

-3S-023 16776-E Phase 1 

MS3140E-7P, 7S 

DDOO-7P-023, • 

-7S-023 of 

28 Sep 

1962 

MS3140E-12P, 12S 

DDOO-12P-023, 

-12S-023 16776-E Phase 2 

MS3140E~19P, 19S 

DDOO-19P-023, 

-19S-023 of 

17 Jul 

1964 

MS3140E-27P, 27S 

DDOO-27P-023, 

-27S-023 



MS3140E-37P, 37S 

DDOO-37P-023, 

- 37S-023 



MS3144E-3P, 3S 

DD04-3P-023, 

-3S-023 



MS3144E-7P, 7S 

DD04-7P-023, 

-7S-023 



MS3144E-12P, 12S 

DD04-12P-023, 

-12S-023 



MS3144E-19P, -19S 

DD04-19P-023, 

-19S-023 



MS3144E-27P, -27S 

DD04-27P-023, 

-27S-023 



MS3144E-37P, 37S 

DD04-37P-023, 

-37S-023 



MS3147E-3P, 3S 

DD07-3P-023, 

-3S-023 



MS3147E-7P, -7S 

DD07-7P-023, 

-7S-023 



MS3147E-12P, -12S 

DD07-12P-023, 

-12S-023 



MS3147E-19P, -19S 

DD07-19P-023, 

-19S-023 



MS3147E--27P, 27S 

DD07-27P-023, 

-27S-023 



MS4147E-37P, 37S 

DD07-37P-023, 

-37S-023 



MS3148E-3P, 3S 

12942-3P-023, 

-3S-023 



MS3148E-7P, 7S 

12942-7P-023, 

-7S-023 



MS3148E-12P, 12S 

12942-12P-023 

, -12S-023 



MS3148E-19P, 19S 

12942-19P-023 

, -19S-023 



MS3148E-27P, -27S 

12942-27P-023 

, -27S-023 



MS3148E-37P, -37S 

12942-37P-023 

, -37S-023 




Page 2 of 6 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 

MS3120F-10-6P, 

MS3120F-12-3P, 

MS3120F-12-10P, 

MS3120F-14-5P, 

MS3120F-14-12P, 

MS3120F-14-15P, 

MS3120F-14-19P, 

MS3120F-16-8P, 

MS3120F-16-26P, 

MS3120F-18-11P 

MS3120F-18-32P 

MS3120F-20-16P 

MS3120F-20-39P 

MS3120F-20-41P 

MS3120F-22-21P 

MS3120F-22-55P 

MS3120F-24-61P 

MS3120P-10-6P, 

MS3120P-12-3P, 

MS3120P-12-10P 

MS3120P-14-5P, 

MS3120P-14-12P 

MS3120P-14-15P 

MS3120P-14-19P 

MS3120P-16-8P, 

MS3120P-16-26P 

MS3120P-18-11P 

MS3120P-18-32P 

MS3120P-20-16P 

MS3120P-20-39P 

MS3120P-20-41P 

MS3120P-22-21P 

MS3120P-22-55P 

MS3120P-24-61P 

MS3124F-10-6P, 

MS3124F-12-3P, 

MS3124F-12-10P 

MS3124F-14-5P, 

MS3124F-14-12P 

MS3124F-14-15P 

MS3124F-14-19P 


U. S. NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER 
AERONAUTICAL ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL LABORATORY 
JOHNSVILLE, PENNSYLVANIA 

GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C~26482C(NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


DEUTSCH DEUTSCH TEST MANUFACTURER* S 



PART NUMBER 

REPORT 

NUMBER 

NAME AND ADDRESS 

6S 

BTKOO- 10- 6P( SR) , 

6S(SR) 

16776-A 

Deutsch Electronic 

3S 

BTKOO- 1 2-3 P( SR) , 

3S(SR) 

of 

Components 

Division 

lOS 

BTKOO-12-10P(SR) 


December 

Municipal 

Airport 

5S 

BTKOO-14-5P(SR) , 

5S(SR) 

1962 

Banning, 

California 

12 S 

BTKOO- 14- 1 2 P ( SR) 

, 12S(SR) 

16776-D 



15 S 

BTKOO-14-15P(SR) 

, 15S(SR) 

of 

Plant: 


19S 

BTKOO- 14- 19 P( SR) 

, 19S9SR) 

28 

Municipal 

Airport 

8S 

BTKOO-16-8P(SR) , 

8S(SR) 

October 

Banning, 

California 

26S 

BTKOO-16-26P(SR) 

, 26S{SR) 

1962 



lis 

BTKOO- 18-1 IP (SR) 

, IIS(SR) 




32 S 

BTKOO-18-32P(SR) 

, 32S(SR) 




16S 

BTKOO-20-16P(SR) 

, 16S(SR) 




39S 

BTKOO-20-39P{SR) 

, 39S(SR) 




41S 

BTKOO- 20 - 4 1 P ( SR) 

, 41S{SR) 




21S 

BTKOO-22-21P(SR) 

, 21S(SR) 




55S 

BTKOO-22-55P( SR) 

, 55S(SR) 




61S 

BTKOO-24-61P(SR) 

, 61S{SR) 





6S BTKOO-10-6P-004, 6S-004 

3S BTKOO-12~3P-004, 3S-004 

lOS BTKOO-12-10P-004, lOS-004 

5S BTKOO-14-5P-004, 5S-004 

12 S BTKOO- 14- 12 P-004, 12S-004 

15S BTKOO- 14- 15 P-004, 15S-004 

19S BTKOO- 14-19P-004, 19S-004 

8S BTKOO- 16- 8 P-0 04, 8S-004 

26S BTKOO-16-26P-004, 26S-004 

IIS BTKOO-18-11P-004, llS-004 

32S BTKOO- 18- 32 P-004, 32S-004 

16S BTKOO-20-16P-004, 16S-004 

39S BTKOO-20-39P~004, 39S-004 

41S BTKOO-20-41P-004, 41S-004 

21S BTKOO-22-21P-004, 21S-004 

55S BTKOO-22-55P-004, 55S-004 

61S BTKOO-24-61P-004, 61S-004 

6S BTK07-10-6P(SR) , 6S(SR) 

3S BTK07-12-3P(SR) , 3S(SR) 

lOS BTK07-12-10P(SR) , lOS(SR) 

5S BTK07-14-5P( SR) , 5S(SR) 

12S BTK07-14-12P(SR) , 12S(SR) 

, 15S BTK07-14-15P(SR) , 15S(SR) 

, 19S BTK07-14-19P(SR) , 19S(SR) 
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GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 


DEUTSCH 
PART NUMBER 


DEUTSCH TEST MANUFACTURER* S 

REPORT NUM^R NAME AND ADDRESS 


MS3124F-16-8P, 8S 
MS3124F-16-26P, 26S 
MS3124F-18-11P, IIS 
MS3124F-18-32P, 32S 
MS3124F-20-16P, 16S 
MS3124F-20-39P, 39S 
MS3124F-20-41P, 41S 
MS3124F-22-21P, 21S 
MS3124F-22-55P, 55S 
MS3124F-24-61P, I61S 


BTK07-16-8P(SR) , 
BTK07-16-26P(SR) , 
BTK07-18-11P(SR) , 
BTK07-18-32P(SR) , 
BTK07-20-16P{SR) , 
BTK07~20-39P(SR) , 
BTK07-20-41P(SR) , 
BTK07-22-21P(SR) , 
BTK07-22-55P(SR) , 
BTK07-24-61P(SR) , 


8S(SR) 16776-A of 
26S(SR) December 
IIS(SR) 1962 
32S(SR) 16776-D 
16S9SR) of 
39S(SR) 28 Oct 
41S(SR) 1962 
21S(SR) 

55S(SR) 

61S(SR) 


Deutsch Electronic 
Components Division 
Municipal Airport 
Banning, California 

Plant: 

Municipal Airport 
Banning, California 


MS3126F-10-6P, 

6S 

MS3126F-12-3P, 

3S 

MS3126F-12-10P, 

lOS 

MS3126F-14-5P, 

5S 

MS3126F-14-12P, 

12S 

MS3126F-14-15P, 

15S 

MS3126F-14-19P, 19S 

MS3126F-16-8P, 

8S 

MS3126F-16-26P, 

26S 

MS3126F-18-11P, 

IIS 

MS3126F-18-32P, 

32S 

MS3126F-20-16P, 

16S 

MS3126F-20-39P, 

39S 

MS3126F-20-41P, 

41S 

MS3126F-22-21P, 

21S 

MS3126F-22-55P, 

55S 

MS3126F-24-61P, 

61S 

MS3120E-10-6P, 

6S 

MS3120E-12-3P, 

3S 

MS3120E-12-10P, 

lOS 

MS3120E-14-5P, 

5S 

MS3120E-14-12P, 

14S 

MS3120E-14-15P, 

15S 

MS3120E-14-19P, 

19S 

MS3120E-16-8P, 

8S 

MS3120E-16-26P, 

26S 

MS3120E-18-11P, 

IIS 

MS3120E-18-32P, 

32S 


BTK06-10-6P(SR) , 
BTK06-12-3P(SR) , 
BTK06-12-10P(SR) 
BTK06-14-5P(SR) , 
BTK06-14-12P(SR) 
BTK06-14-15P(SR) 
BTK06-14-19P(SR) 
BTK06-16-8P(SR) , 
BTK06-16-26P(SR) 
BTK06-18-11P(SR) 
BTK06-18-32P(SR) 
BTK06-20-16P(SR) 
BTK06-20-39P(SR) 
BTK06-20-41P(SR) 
BTK06-22-21P(SR) 
BTK06-22-55P(SR) 
BTK06-24-61P(SR) 

LPTOOE-10-6P, 6S 
LPTOOE-12-3P, 3S 
LPTOOE-12-10P, lOS 
LPTOOE-14-5P, 5S 
LPTOOE-14-12P, 12 S 
LPTOOE-14-15P, 15S 
LPTOOE-14-19P, 19S 
LPTOOE-16-8P, 8S 
LPTOOE-16-26P, 26S 
LPTOOE-18-11P, IIS 
LPTOOE-18-32P, 32S 


6S(SR) 

3S(SR) 

lOS(SR) 

5S(SR) 

12S(SR) 

15S(SR) 

19S(SR) 

8S(SR) 

26S(SR) 

IIS(SR) 

32S(SR) 

16S(SR) 

39S(SR) 

41S(SR) 

21S(SR) 

55S(SR) 

61S(SR) 

16776-A of 
Dec 1962 
16776-D of 
28 Oct 1962 
18666 of 
7 Jul 1964 
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GOVERNMENT 

DESIGNATION 

MS3120E-20-16P, 

MS3120E-20--39P, 

MS3120E-20-41P, 

MS3120-22-21P, 

MS3120E-22-55P, 

MS3120E-24-61P, 

MS3120F-10-6P, 

MS3120F--12-3P, 

MS3120F-12-10P, 

MS3120F-14-5P, 

MS3120F-14-12P, 

MS3120F-14-15P, 

MS3120F-14-19P, 

MS3120F-16-8P, 

MS3120F-16-26P, 

MS3120F-18-11P, 

MS3120F-18-32P, 

MS3120F-20-16P, 

MS3120F-20-39P, 

MS3120-20-41P, 

MS3120F-22-21P, 

MS3120F-22-55P, 

MS3120F-24-61P, 

MS3120P~10-6P, 

MS3120P-12-3P, 

MS3120P-12-10P, 

MS3120P-14-5P, 

MS3120P-14-12P, 

MS3120P-14-15P, 

MS3120P-14-19P, 

MS3120P-16-8P, 

MS3120P-16-26P, 

MS3120P-18-11P, 

MS3120P-18-32P, 

MS3120P-20-16P, 

MS3120P-20-39P, 

MS3120P-20-41P, 

MS3120P-22-21P, 

MS3120P-22-55P, 

MS3120P-24-61P, 


U. S. NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER 
AERONAUTICAL ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL LABORATORY 
JOHNSVILLE, PENNSYLVANIA 

GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C--26482C( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 



DEUTSCH 

PART NUMBER 


DEUTSCH TEST 

REPORT NUMBER 

MANUFACTURER' S 

NAME AND ADDRESS 

16S 

LPTOOE-20~16P, 

16S 

16776^A of 

Deutsch Electronic 

39S 

LPTOOE-20-39P, 

39S 

December 1962 

Components Division 

41S 

LPTOOE-20-41P, 

41S 

16776-D of 

Municipal Airport 

21S 

LPTOOE-22-21P, 

21S 

28 Oct 1962 

Banning, California 

55S 

LPTOOE-22-55P, 

55S 

18666 of 


61S 

LPTOOE-24-61P, 

61S 

7 Jul 1964 

Plant: 





Municipal Airport 

6S 

LPTOOF-10-6P, 6S 


Banning, California 

3S 

LPTOOF-12-3P, 3S 



lOS 

LPTOOF-12-10P, 

lOS 



5S 

LPTOOF-14-5P, 5S 



12S 

LPTOOF-14-12P, 

12S 



15S 

LPTOOF-14-15P, 

15S 



19S 

LPTOOF-14-19P, 

19S 



8S 

LPTOOF-16-8P, 8S 


• 

26S 

LPTOOF-16-26P, 

26S 



IIS 

LPTOOF-18-11P, 

IIS 



32 S 

LPTOOF-18-32P, 

32S 



16S 

LPTOOF-20-16P, 

16S 



39S 

LPTOOF-20-39P, 

39S 



41S 

LPTOOF-20-41P, 

41S 



21S 

LPTOOF-22-21P, 

21S 



55S 

LPTOOF-22-55P, 

55S 



61S 

LPTOOF-24-61P, 

61S 



6S 

LPTOOP-10-6P, 6S 



3S 

LPTOOP-12-3P, 3S 



lOS 

LPTOOP-12-10P, 

lOS 



5S 

LPTOOP-14-5P, 5S 



12 S 

LPTOOP-14-12P, 

12S 



15S 

LPTOOP-14-15P, 

15S 



19S 

LPTOOP-14-19P, 

19S 



8S 

LPTOOP-16-8P, 8S 



26S 

LPTOOP-16-26P, 

26S 



IIS 

LPTOOP-18-11P, 

IIS 



32S 

LPTOOP-18-32P, 

32S 



16S 

LPTOOP-20-16P, 

16S 



39 S 

LPTOOP-20-39P, 

39S 



41S 

LPTOOP-20-41P, 

41S 



21S 

LPTOOP-22-21P, 

21S 



55S 

LPTOOP-22-55P, 

55S 



61S 

LPTOOP-24-61P, 

61S 
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GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C(NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 


MS3126E-10-6P, 

6S 

MS3126E-12-3P, 

3S 

MS3126E-12-10Pi 

lOS 

MS3126E-14-5P, 

5S 

MS3126E-14-12P, 

12S 

MS3126E-14-15P, 

15S 

MS3126E-14-19P, 

19S 

MS3126E-16-8P, 

8S 

MS3126E-16-26P, 

26S 

MS3126E-18-11P, 

IIS 

MS3126E-18-32P, 

32S 

MS3126E-20-16P, 

16S 

MS3126E-20-39P, 

39S 

MS3126E-20-41P, 

41S 

MS3126E-22-21P, 

21S 

MS3126E-22-55P, 

55S 

MS3126E-24-61P, 

61S 

MS3126F-10-6P, 

6S 

MS3126F-12-3P, 

3S 

MS3126F-12-10P, 

lOS 

MS3126F-14-5P, 

5S 

MS3126F-14-12P, 

12 S 

MS3126F-14-15P, 

15S 

MS3126F-14-19P, 

19S 

MS3126F-16-8P, 

8S 

MS3126F-16-26P, 

26S 

MS3126F-18-11P, 

IIS 

MS3126F-18-32P, 

32S 

MS3126F-20-16P, 

16S 

MS3126F-20-39P, 

39S 

MS3126F-20-41P, 

41S 

MS3126F-22-21P, 

21S 

MS3126F-22-55P, 

55S 

MS3126F-24-61P, 

61S 


DEUTSCH 
PART NUMBER 

LPT06E-10-6P, 6S 
LPT06E-I2-3P, 3S 
LPT06E-12-10P, 10 S 
LPT06E-14-5P, 5S 
LPT06E-14-12P, 12S 
LPT06E" 14-15 P, 15S 
LPT06E-14-19P, 19S 
LPT06E-16-8P, 8S 
LPT06E-16-26P, 26S 
LPT06E-18-11P, IIS 
LPT06E-18-32P, 32S 
LPT06E-20-16P, 16S 
LPT06E-20-39P, 39S 
LPT06E-20-41P, 41S 
LPT06E-22-21P, 21S 
LPT06E-22-55P, 55S 
LPT06E-24-61P, 61S 

LPT06F-10-6P, 6S 
LPT06F-12-3P, 3S 
LPT06F-12-10P, lOS 
LPT06F-14-5P, 5S 
LPT06F-14-12P, 12S 
LPT06F-14-15P, 15S 
LPT06F-14-19P, 19S 
LPT06F-16-8P, 8S 
LPT06F-16-26P, 26S 
LPT06F-18-11P, IIS 
LPT06F-18-32P, 32S 
LPT06F-20-16P, 16S 
LPT06F-20-39P, 39S 
LPT06F-20-41P, 41S 
LPT06F-22-21P, 21S 
LPT06F-22-55P, 55S 
LPT06F-24-61P, 61S 


DEUTSCH TEST MANUFACTURER'S 
REPORT NUMBER NAME AND ADDRESS 


1677 6- A of Deutsch Electronic 

December 1962 Components Division 
1677 6-D of Municipal Airport 

28 Oct 1962 Banning, California 

18666 of 


7 Jul 1964 Plant: 

Municipal Airport 


Page 6 of 6 




CONNECTORS 




ARC( 

L 

P 


complete stocking and assembly 

2 -LOCATIONS 


OVER 2,000,000 COMPONENTS IN STOCK 
FOR IMMEDIATE ASSEMBLY AT FACTORY 
PRICES! 



ARCO ELECTRONICS, INC. □ Commu- IIT _ ARCO PACIFIC, INC. □ 2707 East Foot- 
nity Drive, Great Neck, N.Y. 11022 □ hill Blvd., Pasadena, California 91107 

516 HU 7-0500 □ TWX 516-466-0235 If vdl □ 213-684-1510 □ TWX 910-588-3293 


ARCO 

electronics inc. 


A LORAL SUBSIDIARY 

Community Drive, Great Neck, New York 11022 □ 516 HUnter 7-0500 □ TWX 516-466-0235 □ ARCO PACIFIC, INC. □ 2707 East Foothill 
Blvd., Pasadena, California 91107 □ 213-684-1510 □ TWX 910-588-3293 □ ARCO ELECTRONICS, INC. □ 2523 Farrington Street, Dallas, 
Texas 75207 □ 214-631-0270 □ TWX 214-631-5910 




